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Gerrime tuli , Humanis- 

SIME CoMES , SENATOR 

Amplissime , quod Ro- 
mam reverfus Tufculo , quo ad vale- 
tudinem rccuperandam abire coaSus 
fui , tejam Bononiam profeSum con* 
venn e bic non potuerim Difplicuit 
id fane quam maxime , primum quia 

A 2 facuU 




facultatem mihi negatam fenji cxtre- 
mis njcrbis felix faujiumque iter , ut 
vehementer optabam , tibi ominandi : 
detnde, quia Jlatueram nunc tandem 
fatisfacere tibi faepius ex me curiofe 
fafcitanti , cum Mercurium , ^ tubos 
traSantem inveni/li, quid illo appa- 
ratu contenderem ? Conatus meos tunc 
occultandos cenfui, ne majorem exci- 
tarem expe&ationem , quam res ipfa 
fcrat ; etenim quem exitum effet habi- 
tura^nondum fatis perfpexeram. Nunc 
vero,etfi mihi plencfatisfa&um nonejje 
cognofcam, remtamen eoperduxi , ut 
*viam faltem apcruerim ad plura , ca- 
que fortajje majora detegenda ; quem 
laborem aliis facile concedo , cum illi 
per aetatis incommoda me imparem 
fentiam. Itaque menserat obfervatio- 
nes ipfas oculis fubjicere , quod brevi 
tempore Jieri poterat, exquibus tanta 
lux univerfae materiae affulfiffet , ut 
vullo fere verborum ufu fuijjet opus ad 

rem 
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rem dilucide percipiendam . At cum 
id coram non licuerit , per epijlolam Ji- 
gnificabo , ut faltem primus omnium , 
extra unum in obfervando collegam, 
curarum mearum particeps fias . Con- 
tendebam igitur elevationis Mercurii 
caujfam fupra confuetam altitudinem 
ex natura ipfa obfervando extundere , 
quandoquidem de Auttorum banc cir- 
ca rem placitis jamdiu non levis mu 
hifuborta erat dubitatio : quoniam ve- 
ro non obfcura quaedam indicia cauf 
fam mihi ante oculos objiciebant , quae 
magnoftt in Phyjicis quaejlionibus eno* 
dandis emolumento , ideo in eam totis 
viribus incumbendum mihi putavi . 

Neque tibi ulli erit incommodo , 
quod obfervationcs meas ocuhs non 
ufurpaveris: etenim cum Jis in confi- 
ciendis Barometris experientijjimus , 
quae proferam 9 diBo citius intelliges 9 
& quia facilius illis eji nihi/ 9 etiam 
nullofere labore perficies. 

A 3 En 
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En igitur tibi y quid de infueta 
Mercurii afcenfu in tubis ad alt/tudi- 
nem fupra polltces Parifienfcs viginti 
& 0B0 y ad quos circiter fubjtjitt in 
fuperficie Maris y me certifjima docue- 
rit experientia. De bactecum aSurus 
Ireviter (piget enim y quaenojli, aut 
per te ipfe facili negotio intelligere po- 
tes y attingere>ne uterque nofirumabuti 
otio vidcatur ) primum , quid alii tra* 
diderinty in memoriam revocabo, ut 
quae minus caute difta ipjis excide- 
runt y cognofcas ; deinde y quid mihi con- 
tigerit invenire ; tertio ejus rei cauf 
fam exponam. 

I. Primus in hoc phacnomenon incidiffe a plerifque fer- 
tur Hugcnius (a) , illudquc ab obfervatore dihgentiflimo 

Mui- 

00 ExWallifio,quiRcgiaeSo- immerfa fit in alio Mercurio , 
cietatis LondinenGs a£a perluftra- vel aqua , fufpendi ad aliquam 
vit ( Oper. tom.u pag. ioco. ) at- altitudincm : Hugemus vero iut> 
que ex Hugeuio (Oper. tom. i. finem a.1661. eumdem deprenen- 
pag. 772. ) intelligiraus , Boylium dit efFeclum m aqua , & nngU- 
in iuis experimentis editis a. 1660. latim perfequens , quae in ipla 
animadvertiile , in machina Pneu- obfervaverat, nulhbi ait , ie id ex- 
matica, extracloaere , tum Mer- perimento deprehenditre etiarn in 
curium , tum aquara ab eodem ex- Mercurio , quod videtur non tuitle 
purgatam in tubo , cujus apcrtura omittendum ; verum id femper rc- 

fert , 
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Mrjfichenbroekio fic defcribitur («): Efl bic auimadverteudum, 
quod Jj Mercurio ab cmni aere , qucm ccutinet , fenitut ctepur- 
gato , omnino impieatur tubut , i/a &r nemintma quuiem fuper* 
fit particula ,deiude inwrtatur quam ientifftme fieripotejl, quiu 
uita ratioue coucutiatur y totut tubut pienut confpicietur ujque 
ad verticem , iicet ad altitudinem potlicum 75. ajfurgat (b) . 
Praeterea in eo flatu per pluret diet perjeverabit (c) , douec 
%/el ieviter excutiatur , Vei percutiatur aigito , quia tunc /*- 
periorem tubi portem reliuquent jlatim deprimetur , 019«? ao 1 
eamdem aititudinem fubftflct , aaaw obtinet iu commuui Baro- 
metro . Hugeuiut id primum iuvenit £ Pbii.Trouf.num.B6*'] (d) 
a»**» fequuti funt aiii Pbiiofopbi prima uota , «f i* Anglia 
Brouukerut , Bcyliut , afa«* a/i# , aai aliquotiet eo- 

dem tepetito experimeuto aumdem obtiuuere Juccejfum. Habitam 

A 4 

fert, utobfervatum a Boylio . Ali- poteft inventio . An vero Hugeniu* 
quae ultro citroque hac de re mif- expertus id unquam faerit in Mer- 
fae funt epiftolae , in quibus Boy- curio, non facile credam , donec 
lius effectum aeri tribuit in machi- edocear ab idoneo tefte . 
na reliduo, quod Hugeniusxiiiigen- (j) Etfai de Phyf. $. i^S9' 
tiae , quam adhibuerat , confcius (h) Quanto tempore in eo ftatu 
nunquam fibi liiaderc potuit . Prae- perftiterit , nemo unus iiteris con- 
ftantiflimorum virorum per epifto- fignavit . 

las commcrcium Londinenfem So- (r) Quantzlongitudinistuncfiie- 
cietatem excitavit ad rcm majori rint tubi , a nemine adnotatur . 
cum diligentia exarainandara ; eam (d) In hoc Tranfaftionum nu- 
proinde commifit Praefidi Broun- mero exponiturcauifa phaenomeni, 
Jsero , Boylio, & nonnullis aiiis, quara dedit Hugenius : atnonaffir- 
qui Mercurii fufpenfionem oftende- matur , obfervationem ab eodem 
runt tum extra , tura intra machi- fui(fe habitam . Hic nuraerus nihil 
nam , ufque ad poliices 75 ( Wal- aiiud eft , quam verfio unius partis 
iif. Phil. Tranf. num.91. , & Hug. articuli , qui Icgitur in Eruditoruni 
loco citato ) . Apud neminem no- Diario a.1672. pag.f 1 1. , in quo 
tatam invenio tuborum amplitudi- Hugenius ipfe hanc obfervationem 
ncm . Licet Hugenius non obferva- in Mcrcurio Hbi non tribuit : & 
verit primus phaenomenon in aqua, tunc primo typis edidit Gallico fer- 
nihilominus , quia primus fufpica- raone boc phaenomenon , atque ab 
tus eft cautfam a machinae vitio di- eo arricuio ducunt originem verfio 
ftindam ( quod fubfequentibus om- An^licana in Tranfaclionibus , & 
nibus obfervationibus in hac mate- Latma , quae in ejus operum collc- 
ria occafioncm dedit ) ipfi tribui clione habetur. 



Digitized by Google 



fuijfe cbfcrvationem iti Gallia coram Regia Scientiarum Acade» 
mia , refert Hamcliut £ Pbyf.gcn. tom.%. trail.t. pag.i $ t.] (a). 
Mariottut idem obfervavit[EJfoi de la fsjat.de V Air pag. i 7 1 ,](b) 
atque ego faepiut eumdem uidi effetlum , quando fum expertus • 
Hoc pbaenomenon fempcr obfervatur , cum utimur perfc&is Ba- 
rometrit (c) • 

II. Non dcfunt , qui phaenomenon inutiliter tentatum 
in dubium revocarunt (<p » quod viris fummae au&oritatis 
injuriofiflimum eft: Nihilominus cum videam , pauciftimis 
rem fuccelHfTe integro faeculo, & eo amplius (ab omni- 
bus enim iidem recenfentur obfervatores ) mihi fuadeo, 
rem etfe difficillimam . At conrra methodus, quam cxpo- 
nam , adeo facilis cft , ut hominem mihi fingerc non poflim 
adco ineptum, qui rem conficere nequeat : Ac de mc ipfo 
affirmare illud pofium, poft prima experimenta plus quam 
centies Mercurii fufpenfionem tentafle , ac femper obti- 
nuiffc ad aliqucm faltcm tcrminum ; imo aliquando eam vi- 
dilTc , quando de aliis follicitus nihil ea dere cogitabam . II- 
Iud autem commodiffimum hic accidit , quod hoc obferva- 
tionum genus machinas non requirit affabre elaboratas , & 
divifas , ac magno fumptu ab extcris Rcgionibus ad nos ad- 

vc&as: 

(a) Verba hujus aucloris funt genius ipfe nobis hunc porius, quam 
haec in Tradl.2.Phyf.gen. pag.356. primum (enfum fuadet . 
cditionis Parifienfis a.i 681. Oppo- (b) Mariottus cxperimentum re- 
nes expcrimentum in Batavia pri- fert , quin Cc > vel alium obferva- 
mum a clariffimo Hugenio fatlum , torem nominet , vel locura obfcr- 
& ab eo in ^fcademia %egia faepius vationis . 

repctitum . . . aqua expurgata tubus (r) Ex poftrcmis hifcc verbis 
repleatur . . . extra&o aere baec fu~ fatis intelligitur , hunc auclorem 
fpcnfa adbuc manet . . . . imo tubus non vidifle Mcrcurium fufpenfum 
plenus Hydrargyro.. . etiam ad6o. nifi ad paucos polliccs fupra 28. ; 
& amptius digitorum altitudiuem hanc cnim menfiiram non multum 
fufpenditur . Hujus narrationis (en- excedere (blent tubi , quibus uti- 
fus duplex cfle poteft : primus eft , mur in perfeclis Barometris, in qui- 
Hugenium expcrimcntum utrum- bus ignis adhibetur , uti facerc ipfe 
que inftituiflc coram Academia , confuevit . 
alter , id praeftitifle folum in aqua , (<0 Scient.Mcchan-Stat.Friburgi 
ad quod confirmandum auftor iliud cdita a. 1 7 1 £• P a S*74* 
addit in Mercurio alibi captum: Hu- 
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veftas : non multum Mercurii pondus , ac nonnulli vitrei , 
aut cryftallini tubi univcrfara conficiunt fupellcctilem ad 
obfervandum neceflariam : quilibet proinde arguere me fa- 
cile poterit , fi falfaloquor , aut rem verbis amplifico • 

III. Neque fibi quiipiam fuadeat , in hac materia curio- 
fius i quam utilius nos verfari : tanti momcnti habita fuit , 
quemadmodum refert Wallifius(<i) , aLondinenfi Societate, 
ut ejus examen infignioribus Philoiophis commiierit . £x ea 
profcfto , ut iub finem imclligctur , novas acquirit vires 
caufta quaedam , quae cum iuis innixa pedibus ftare vix 
poflk, utpjurimum otiari cogiturin vcterum librorum pul- 
vere fa£ta tinearum pabulum ; Philofophis proinde laborem 
hunc noftrum non injucundum fore ipcramus , cum ex eo 
certa exurgat cauHTa , ad quam confugere pofiiut, ut Phyficae 
fabricam fubfientent , fi aliqua cx parte ruinam minetur • 
Verum ad rem ipfam vcniamus . 

IV. in tubum , cujulcumque ille fit Iatitudinis , longitu- 
dinis autem fupra pollices s8. Parifinos (arundini ,aut bacu- 
lo alligetur , praefertim fi longior fit , ne ponderi cedat ) 
infundatur Mercurius aliqua ipfius parte vacua relicla . Mer- 
curius, quo fum ufus, optimus quidem fuit, fcd a fordi- 
bus, quae illi faepius adbaeferunt , cum frequentifiime in 
terram deciderit ( dc quo nunquam follicitus fui , ut cxpc- 
ditius operarer ) expurgavi infundibulo chartaceo ; quae me- 
thodus licct a crafTioribus fordibus Mercurium abftergat , re- 
linquit tamen minutiorcs , ut facilc cft intclligere , & expe- 
rientia ipfa mc docuit . Solum , cum adhibui tubos Iongio- 
res 70. pollicibus , lavi accto ,atquc aqua , in qua plurimum 
falis folutum erat . 

Ubi eam tubi partem , quae vacua relitlafuit, implc- 
veris aqua falfa, digito apertum os claude, quod in alio 
Mercurio immergatur jam parato in aliquo vafe , ita ut 
aer ingredi non pofiit,ficuti fieri foletin tubisTorricellianis. 
Tubus non erigatur , fed ita inclinetur ad Horizontem , ut 
pars aliqua vacua fit aqua . ln hac pofitione detincatur pet 
aliquod tempus , ut acr aquae inclufus ab ipfa trahfeat in 
partem vacuam; ad quod celerius obtinendum crit utile tu- 
bum concutere . 

A 5 Hifcc 

(4) Op. tom. 1 • pag. 1051. 
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Hifcc peraclis deprimatur tubus, quantum fieri poteft , 
Horizontcm vcrfus, ut acr , qui ex aqua evolavcrat ,in fpa- 
tiura anguftius coarftctur , & ore claufo , antequam cx Mer- 
curio extrahatur , iovertatur tuSus , ftatimque aqua cum 
acre aperturam verfus aicendet.Tunc infufo novo Mercurio, 
qui fpatium impleat ab aere relictum , & rurfus claufo tubo 
cogatur aqua bis , aut ter ex una in alteram partem tubi r ran- 
Crc : tubus vcro ipfe in priori pofitione rurfus per aliquod 
tempus dctincatur , ut refiduus acr exhalctur . Ubi faftum id 
fuerit bis , aut tcr pro aeris refidui quantitate , cum vide- 
bitur vcl nihil fupercfle acris , vcl faltcm perexiguam quan- 
titatem» deprimatur tubus Horizontem verfus, quantum 
fieri poteft , ut acr , fi forte reliquus eft , abforbeatur aqua, 
&ibidem pcr notabilc tcmpus rclinquatur . Dcmum tubum 
erige, & Mcrcurium ad aliquam faltcm altitudincm fupra pol- 



Hac methodo tubum , cujus altitudo crat poIHcum Pa- 
rificnfium 96. , & ferc ubiquc Iatum lineis tribus (a) , per dics 
duos ad Horizontem depre(Tumdetinui,ut aer exhalari poflfet, 
quo tempore faepius e tubo iilum extraxudcinde pcr diem in- 
tegrum Horizontalem fercfitum tubus obtinuit ; quo tranfa- 
6to tempore in erigendo tubo Mercurius non defcendit ufque 
ad altitudinem perpendicularem pollicum 4$. Aqua ialfa , 
qua fum ufus, in fummitate tubi occupabat polliccs 4. 

Rurfus depreflus eft tubus ad Horizontem per diem 
unum t ut aere accuratius expurgaretur , ac depreftb tubo , 
quantum ficri potuit, per alium dicm Mcrcurius fufpenfus 
baefit ad pollices 70* 

Acrem extraxi , & per alium diem in maxima depref- 
fione tubum continui , &Mercurius non defcendit ante alti- 
tudinem pernendicularcm pollicum Sa. : eademque repctita 
operatione die proximo polliccs 84. attigit. 

V. Ut tubus obtineatur Mercurio plenus , peraclis , quae 
haftenus diximus , ubi animadverteris , illum fimul cum 
fluido ad notabilcm altitudinem fufpendt , tubum ad Ho- 
rizontem maxime deprimc , & poft notabile tempus apertura 
claufa tubus iuvertatur , atque novo infufo Mercurio , donec 





Digitized by Google 



/f 



quiefcat per altquot horas , aut dies , quo tranfaclo terapore 
implendus cft tubus Mercurio, u quid rorte dcficcre depre- 
heuditur, ac digito clauius erigatur. 

Hac adhibita methodo in eodera tubo , peraftis jam fu- 
perioribus oblcrvationibus , Mcrcurius iuipcnfus hacfit ial- 
tcm pcr horas 4 (*) • 

VI. Hanc methodura expofui ,quia ipfa ufus Mercurium 
ad maximam altitudinera perpendicularera cx omnibus 
quae a me obfcrvatae fueruut , fuipenium vidi : ccterum c* 
variari poteft pluribus raodis • 

Primum adhibcri poteft aqua dulcis , oleum commune, 
& fpiritus vini , & quia fluida orania plus minulve accedunt 
ad hacc tria , arbitratus fum , cx omnibus plus minuivc cum- 
dem oriri effcaum , quod mihi expericntia ipfa oftendit ia 
vino , aceto , oleo amygdalarum , ac tcrcbinthinae , humo- 

rc cx malis mcdicis , & Afiyriis exprcilb , icro Aqua , 

&okum vidcntur Iiquorcs Ipiritu vini efficaciores ; ex illis 
autem duobus mihi non latis Jiquet, uter alteri pracftet. 
Excipi tamen dcbent ea fluida , quae cum Mercurio mixta 
effervcfcentiam cxcitant , cum propter maximam aeris co- 
piam , quam emittunt , ab ipfo expurgari nc mediocriter qui- 
dcm poflint ; hujufmodi cft fpiritus nitri , quo ufus Mcrcurii 
fufpcnfionem obtinere non poiui , ne in tubo quidcm alto 
pol.33. , & lato lin.e. 

(<0 Hifce obfervationibus,atque 
aliis ex praecipuis adfuie P. An- 
dreas Spagnius olimMathefeosLe- 
flor in hoc Romano Collep io , ac 
plurium diflertatiomim autfor de 
Metaphyficis quaeftionibus.quas fo- 
Jidis principiis fuperftruxit , & va- 
ria , lc&ifliraaque eruditione ador- 
navit . Ipfi pJurimum debeo , quod 
mihi multum adjumenti attulerit in 
ipfis oblervationibus conficiendis , 
quando valetudinis caulfa impar fa- 
&us fui ad optatum terminum iis 
perducendis fineaiterius hominis 
ope. 

Cum Roma difcefliirem, eidem 



A 6 Sccun- 

induftrio fane, ac diliecntiflimo vi- 
ro tubos aliquot reficjui : ille in 
eorum uno iongitudinis pollicum 
1 1 2. , ac iato Iineis tribus.ubi aper- 
tum ospatet, atque exaltera par- 
te lineis 2 obfcrvavit , Mercu- 
rium fuipenfum haefifle ufque ad 
vcrticem faltem per hor.d. Aer 
exhalatus fuerat diebus quatuorj 
quotemporc facpius rueratextra- 
clus : deinde fluido expulfo , quod 
erat aqua dulcis , tubum inverfum 
tenuit in fitu verticali per dies 
duos . Pollices Parifienfes 1 1 2. va- 
lcnt Londinenfes ferc 120. 
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Sccundo , praetertnitti poflunt , praefertim in tubis bre- 
vioribus , aliquae ex praxibus lupra defcriptis ; e. c. depreffio 
per aliquot horas ad Horizontem , excurfus fluidi ex una in 
aliam tubi partem , &fimilia. 

Non femper expettandus eft idem effc&us , uti facile in- 
telligetur , ubi de caufla egerimus : imo aliquando accidit , 
ut obtineatur fufpenfio vividior , ac diuturnior minorc dili- 
gentia , quam majore, compenfante cafu , quod illl deeft 0) . 

Vil. Cum inutile fit fingillatim exponere plurimas , quas 
habui obfervationes , quae majoris momenti funt , tantum 
fubjiciam • 

In tubo longitudinis poll. 72 latitudinis in vertice 
lin.5-7-, ex altera parte lin.j •£-» adhibito dimidio pollice 
aquae dulcis, Mercurius fufpenlus haefit ufquead fitum verti- 
calem, unde ftatim defcendit : in maxima depreflione ad Ho- 
rizontem detentus fuerat horis circiter 16. 

ln eumdem tubum alio tempore introdu&a fuic aqua 
falfa , quae integrum pollicem in vertice occupavit , caque, 
inverfo tubo , ope Mercurii rurfus infufi abire coacta fuit , ac 
per hor.40. in fitu verticali tubus quievit : eodem deinde ere- 
Eto Mercurius poft 2 ( defcendit . ln hoc tubo ,cum exiguum 
foramen in vertice detexerim , cera hifpanica illud claufi . 

ln tubo poll.69. , cujus os latum erat Iin.4. , vertex au- 
tem Iin.3. cum pollicibus 5. aquae dulcis, candelae flamma 
calefa6to tubo in ea parte , in qua erat iluidum , ut citius aer 
exhalaretur , ac deinde inverfo ad expellendam aquam , poft 
auietem dierum duorum in fitu verticali,Mcrcurius non de- 
icendit nifi poft 1 2'. 

ln eodem tubo cum pollicibus 10. fpiritus vini Mercu* 
rius fubftentatus non fuit in verticali pofitioue ultra i 1 . 

Paritercum pollicibus 8.oIei communis, adhibito igne, 
«t fupra innui , poft horas 39. in roaxima deprcflione trania- 
ctas Mercurius haefit pcr 12'. 

Utrum ignis elevationi Mercurii faveat , an noccat , dc- 

rlnirc 

(4) Aliis,quaefuperfunt,cxa- dus aptior ad tutius obtincndum 
minanda rclinquo.prucfcrtim quod cffcdum validiorem . 
nam fit Ouidum , & quac metho- 
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finirc non potui : Idco plerumque ab tllo abftinui , tit pericu- 
Uim , quod nunquam abcft, vitrum frangendi vitarem . 

ln tubo pollicum 58. latoiu verticc lin.j., cx altera par- 
tc a cum pollicibus 7. aquac dulcis , poftquam Mcrcurius 
haclcrat pcr horas 6. vi delccndcrc coattus fuit. 

lraminuta aqua ad pollices 4-j- poft horas 16. in maxi- 
ma dcpreflionc , Mercurius non lblum non dclccndit , led ner 
diem pluribus violentis i&ibus reftitit : dcinde inverfo tubo ad 
cxpcllendam aquam,poft bidui quictcm cum crexi, ac Mercu- 
rius per diem integrum fulpenius fubftitit, quo tempore mul- 
tis violentifljmis ictibus tcntatus fuit , quibus tandem ceiTit • 

la tubo pollicum 52* , lato in vertice Iin.9. ,tribus infra 
ipfum pollicibus lin.6. , & in apertura Iin.5. adhibitis pol- 
licibus 2 -~ aquac falfae , ac permUTo , ut per dies 4. aer 
cxhaJarctur,poft maximam tubidepreflionem per unum diem 
tubus ereclus plenusapparuit faltem per horas 5. 

lu eodem tubo alio tem pore cum poll. 1 -^- aquae falfae, 
poftquam haec acrem exhalavcrat per dies duos , & poft ma- 
ximam deprcflionem per diem unum , ex invcrfo tubocxhau- 
ftaaqua, Mcrcurius quicvit in fitu vcrticali pcr dies duos : 
dcinde crecto tubo Mercurius fufpcnfus haefit ufquc ad verti» 
cem per dics 4. , & eo amplius • 

Tubum pollicum 50 , cujus latitudo media erat Jin. 
trium , Mcrcurio fimul , & oleo replevi , faclaquc eorum- 
dem feparationc, atque oleoextrafto ope fili ferrci in tubum 
in troducti , ejus loco fubftitui fpiritum vini : exhalato aere 
tubus in fitu verticali detentus fuit per 10. dies, ut fluidum 
aperturam verfus afcenderet: erefto tubo Mercurius per dies 
13. vertici adhaefit , quibus tranfaftis , aliqua vi fuit opus, 
utdefccnderct . 

Alias in eodem tubo folo communi oleo fum ufus , quo 
extrafto , & inverfo tubo poft clapfos dies 8. in fitu verticali , 
Mercurius tubum ercftum implevit ufque ad verticem pcr 
dics 9. , atquc fua fponte deprcflus eft • 

Jntubopollicum 45-7- lato prope verticem Iin.i j.tribus 
pollicibus infra ipfum lin.6 ~,cx altcra parte Iin.4. , adhibito 
dimidio pollice aquae falfae hor.i 5. tranfaclis in maxima de- 
prefllonc Horizontcm verfus , Mercurius aliquos icluspafius 
eft , led poft 5 f , nemine cogcnte, defceudit • 

A 7 Di- 
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Dimidio pollice aquae falfae adhibito , poft elapfas horas 
- 18. in maxima dcprcflione, fufpenfio ia» duravit : extrafta 
aqua , poft horas 30. in verticali pofitione Mercurius per ho- 
ras 16. fufpenfus fuit. 

1d eodem tubo,in quem introdu&us fuerat pollex mexi- 
canae potionisOij, poft exhalatum aerem per boras 30. , & 
maximam deprefllonem per horas 16., Mercurius non dc- 
fcendit ante pollices 40. altitudinis verticalis . 

ln tubo pollicum 36. lato in verticelin.6~ , ex altera 
parte 4. , adhibitis duobus pollicibus aquae dulcis aliquantu- 
lumfordidac, plures violentiflimos ittus Mercurius elufit, 
quibus tandcm ccflit poft horas 8. Quid fimilc in eodem tubo 
obfervavi , cum aqua falfa fum ufus , vel oleo , vel cum ex- 
tracto fluido tubus erat Mercurio plenus • 

Sive fponte defcendat Mercurius , five quia tubus per- 
cutiatur , defcenfus plcrumquc praeceps cft : aliquando ta- 
men lente defccndit , quod accidit , cum tubi Iabra congruunt 
accuratius cum vafis fundo ; quod a loci anguftiis oritur , per 
quas Mercurio tranfeundum eft ; 

Si tubus fuccutiatur , ideft aliquantulum fupra vafis fun- 
dum elevetur , ac deinde in eumdem repente cadere permit- 
tatur, raro Mercurius violentifllmo huic tentamini refiftit, 
& in tubis tantum non admodum longis , & latis aliquando 
id acciderevidt • 

Saepius non fine admiratione obfervavi , valide percufTo 
tubo Mercurium , aut fluidum ab ejufdem vertice divelli 
non potuiffc . 

Ne leclorem taed»o afficiam , alias obfervationes refe* 
ram , prout fefe obtulerit occafio • 

lnterea.ut brevitati confutam,7*^tfm Sufpertfivam dicam, 
in quo eflcftus contingit , dc quo agimus ; Barometrum vcro, 
quod co nomine vulgo infigniri folet . 

VIII. EfFeftum , arbitror , intellexifti ; ad cauflam jam 
afcendamus : haec aut Mcrcurium , & fluidum exuit gra- 
vitate , aut efFeftum prohibet , ideft defcenfum • Primam 
cauffam conjccit Wallifius (*) , eamdemque fufpicaius eft 

Hamc- 

1 

(a) CioccoUta liquida . 

C*) Opcr. tom.i.pag. 1051. Phil.Tranf. num.91. 



Digitized by Google 



I 



»S 

Hamclius («) . Si gravitas oriatur a fluido ( ut pluribus iis 
praefcrtim temporibus placuit ) , quod fuis ictibus deorfum 
trudit corpora , cum in hoc phaenomeno fluidi aftio prohi- 
beatur in interiora vitri , occlufis poris vel a Mercurio , vel 
abaqua, aliove Iiquorc, Mcrcurius fuagravitate fpoliatur , 
ideoque proptcr vim incrtiae movcri , ac dcfercrc vcrti- 
cem nequit . 

Duplcx obfervatio hypothcfim hanc evidenter falfam 
demonftrat. Primacft, quod fi obtineatur fuipenfio Mer- 
curii fimulcum aliquo fluido, ac percutiatur tubus , iupcrfi- 
cies Mercurii cclerrime huc illuc movctur, fi vero inclinatur, 
eadem fuperficies femper Horizontalipofitioni feie accom- 
modat, uti faceret , fi in iuperiori tubi parte aut vacuum 
remaneret, auttantum aer. Altcra eft , ubioleofatis prae- 
• paratus fucrit tubus, illud redigatur ad exiguam quantitatcm, 
puta duarum, aut trium linearum: deinde invertatur tu- 
bus , ut oleum in apertum os afccndat , atque hoc probe 
obturetur , ita ut inter digitum , & oleum nihil aeris rc- 
liquumfit, demum prompte erigatur tubus: hic Mercurio 
plenus confpicietur ufque ad vcrticcm , dum interea lcnte 
olcum aicendit inter parietes tubi,acMercurium, ut fuperio- 
rem partem occupct . Sufpenfio quidcm non dur&t nifi brevi 
tempore; quantum tameu fatis eft ad obfcrvandum , intra 
tubum non haberi quictem , & omnia fieri , ut rcquirunt Ic- 
gcs diverfaegravitatis fpccificae. ln aliis fluidis,quae oleofa 
nonfunt, facilc noneft id obfervare, quia prompte afcen- 
dunt; attamen aliquando vidi aquae guttam furtim, ut ita 
dicam , reptantem inter vitrum , & Mcrcurium in ea par* 
te , quae in Barometris vacua remanet . Ejufdem gcneris cft, 
quod facpius obfcrvavi , quando fluidum erat fcnfibiliter for- 
didum : percuifo tubo flutdum turbidum apparuit a fordibus , 
quae antea Mercurii fupcrficiem obducebant , in quam rur- 
fus deponebantur , ubi tubus quiefcere permifius fuit • Obfer- 
vati motus adeo evidenter Mercuriigravitatem demonftrant, 
ut fi Wallifio unicum tantum obfcrvare licuiflfet , a conje- 
clurafua, nulla intcrpofita mora , receifurum fuiilc pro cer- 
to habcam . 

Atque hicmihiliceatadvertere, quantum antiquis no- 

A 8 vac 

(a) PhiloC tom.4. pag.359. 
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vae praeftent obfervationes : in illis quilibet Mercurium fibi 
emngere potcft in eoftatu , qui magis libeat , quietis , lcvi- 

tatis , duritiei in his , cum oculus penetrare pofTit in 

interiora tubi , ac praefertim contemplari Mercurii fuperfi- 
ciem fuperficiei fluidi conterminam , tacile veritatem ab eo 
fecernit , quod mens falfis pracoccupata opinionibus videtur 
fibi confpiccre • 

IX. Cum Mercurius, quando in tubis fufpenditur , gra- 
vis fit , cauffa in aliquo fit obice , necefle eft , qui defcen- 
fum impediat ; ille autem vel cft interior , vel exterior. 
Intra tubum fcfe nobis offcrt attraftio mutua (o) Mercurii 
cum vitro , atque ipfius particutarum fccum ipfis , quae cui- 
cumque notiflima eft , qui vix Mercurium , ac vitrum tra- 
ctaverit ; haec eft minimi faneroboris, cum fubftincre ne- 
queat nifi pondus exiguorum globorum Mercurii : at in Tubo 
Sufpenfivo vim acquirit mirirrcam , quia Mercuriales par- 
ticulae fiunt magis contiguae fibi ipfis , & vitro , expulfo ac- 
re, uti advertit Ncvvtonus , qui hoc phaenomeno ufus cft ad 
probandum immane incrementum attra&ionis , cum mate* 
riae particulae fecum ipfis accuratius congruunt (b) . 

Contendit MuiTchenbroekius,attrac"tionem Mcrcurii cum 
vitro , quando fupra confuetam altitudinem attollitur, illa 
paulo minorem a nobis efle concipiendam , qua ftanni fo- 
Iium adhaeret ope Mercurii fpeculis cryftallinis . Huic fimi- 
lis eft attrattio , qua unus ex Mercurialibus anutis concentri- 
cis fibi proximo adhaeret ufque ad centrum (c) . iummorutn 
virorum auftoritas phyficorum turbam facile in eamdem 
traxit fententiam (d) , 

Licct 



(4) Attracfionis nomine adhac- 
rcntiam mtelligo globorum Mcrcu- 
rialitim cum vitro, aut fecum ipfis; 
elfcclum fcilicet cau.fae , quam ne- 
que fenfus percipit , ncque huma- 
na mens ad hanc dicm detegerc 
potuit 

{b) Opt.lib.3. 0bCxi.pag.j36. 
edit. a. 1 706. 
(0 §.13*0. 



(d) Wallifius [loc.cit.] aliique 
ad fuam quifque corroborandatn 
opinionem , petunt fuppetias a vi- 
tri afperitatibus : leve fubGdiutn 
contra imraane pondus Mcrcurii . 

Et quia elementorum Phyficae 
fcriptores intellexorunt , leclores 
non factle libt fuafuros , ab enu- 
mcratis cauflis etfeclum adeo vali- 
dum fluere pouc , ut aliquid rcpo- 

nant , 
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Licct hos gcminos infignes Philofbphos tanti* ego fa* 
ciam i quanti fortalTe nemo alius , frequentiflima tamen cx- 
pcrrmenta non linunt , ut illis adhaeream . Omifla Mercurii 
rufpenfione, quam faepius obtinui fatis conftanrem , & vali- 
dam hi tubis valde latis , obfcrvattones, quas ultimo numero 
protuli , fatis probant , in Tubo Sufpenfivo non augcri attra- 
clioncm vitri , fluidi , & Mercurii : imo, quas mox referam, 
oftcndunt notabiliter minur. 

Ex altitudine aliqua in fcyphum permittatur cadere Mer- 
curius , ut ex pluribus globulis , in quos facile dividitur , 
aliqui adhaercant vitro : dcinde immittatur fpiritus vini , at- 
que curetur , ut ad Mercurii particulas inclinato fcypho ac* 
cedat : ubi eas tangit , iftae ad fundum defcendunt fecundum 
▼itri parietem . At fi adhibcatur aqua , avelluntur a vitro , 
& per aliquod tempus aquac innatant , dcinde fundum & 
rpfae petunt : minutiffimi tantum globuli hanc aftionem 
aliquando cludunt • 

Propc Baromerrum affabrc fatis claboratum , cujus dia- 
mctcr cft linearum trium , pofitus cft tubus aliquanto angu- 
ftior Iotus fpintu vini (a) , & ambo in idem definunt vas Mcr- 
curio plcnum . Si manu Mcrcurii cxterioris fupcrficies pre- 
matur , in utroque tubo Mcrcurius afcendit ♦ dcrcenditque al- 
ternatim , celerius tamcn in altero , quam in primo : & in Ba- 
rometro motuseft velocior in centroyqoam ad circumfcrcn- 
tiam, in alio tubo fnperficies univcrfa acqualiter movctur . 

ln obfcrvatione , quam defcripfi numeroiv. , antcquam 
tubumcrexi, geminos Mercurh* globos obfcrvavi , ex qui* 
bus craflior erat diametri plufquam unius lincae , quod oftcn- 
dit, imminutam efle abaqua particularum Mcrcurialium at- 
traftioncm : attaracn Mcrcurius fufpcnfus haefit ufquc ad 

alti- 

nant , geminura experimcnrum non bo ex meis obfervationibus ma» 
obfervando , fcd tantum meditan- nifertae fallitatis arguuntur . 
do calJide cxcuderunt , quorum (4) In hoc tubo Mercurius lem- 
neutrum invenio apud eos, qui ex- per aliquot lineis humilior clt , ut 
perti funt. Primum eft , iufpen- advertit Amontontius . [ Aead.Par. 
fionem contingere in anguftistu- 22.AU5. a. 170$. 3 Qya de re for- 
b« , lecus in latis : alterum , non tafTe alias dicemus . 
accidere ui tubis oblitis oleo . Am- 
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altitudincm pollicum 70. : quid fimile mibi facpius conti- 
git obfcrvare , praefertim cum fum ufus fluidis oleofis ; Mcr- 
curius in plurimos globulos divifusapparuit , quibus interio- 
res tuborum parictcs cleganter diftin&i ornabantur : nihilo- 
minus Mercurii fufpcnfto etiam in ipfisconlequuta eft . 

Ex hifce omnibus obfervationibus fatis apertc intelligi- 
tur, attrafrionem vitri cum Mercurio , vcl intcr ipfius par- 
ticulas in tubo fufpcnfivo vel nullam habere partcm , vcl 
iatis cxiguam . 

lllud etiam ex iifdem conficitur , nullum aliud intratu- 
bum efle impedimcntum , a quo defcenfus prohibeatur , quo- 
cumque tandem nomine illud infignire , aut vi donare libeat: 
ctcnim rcliqui motus omncs vel acquc , vcl ctiam magis cx- 
pediti , accclercs iutuentibus apertifljmeapparent. 

X. Cum cffc&us cauffa intra tubum non lateat, extra 
ipfum eft inveftiganda ; ubi fefe nobis offcrt Mercurius effe- 
clui prorlus impar , nifi preflio accedat valid illiin a : hacc oriri 
non potcft a corpore folido , quia nullum eft ; ergo a fluido . 
Conicquutio dcclinari omnino non poteft ; quamobrcm il- 
lud tantum fupereft , ut fluidi naturam inveftigcmus . 

Arbitratus cft Brounkerus (0) , preflionem fluidi, quod 
Phyficiaerem nominant ,fubftcntare poffe Mercurium adal- 
titudinem multo majorem pollicibus 28.,e.c.ad 140. Hifce 
pofitis ncmo miraTl deber , quod fufpenfus fuerit ad polli- 
ces 112. : at cft prodigio fimile , quod tantac virtutis caufTa 
in Barometris illud non fubftincat , iuli adpollices 28. Ut ab 
ea difficultatc fefe cxpediat , ait, aerem, qui fupercft in Ba- 
rometris , Iicct minimae quantitatis ille fit , in tubis tum lon- 
gioribus , & latioribus , tum brevioribus , & anguftioribus va- 
lere prcfTionem pollicum 112. Hujus hypothefis confutatio- 
nem legat , qui velit , apud Hamelium (/•) , & Muffchen- 
broekium (c) , & fimul advcrtat , in ea extendendum efie 
fluidum aercum ad quantitatcm quiutuplo , aut fextuploilla 
majorcm , quam Phyfici arbitrantur , ac fimul intra Baro- 
metrum aliud fluidum naturae prorfus fingularis cfTe con- 
ftituendum . 

Fluido hunc effeftum tribuit ctiam Hugenius (d) , cujus 

haec 

(4) WalI.oper.tom.i.pag.io$2. (c) §. 1 3<5a. 

U>) Pag.358. c«0 Op.tom.i.pag.773. 
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haec funt verba : Praeter prefftoncm aerh , q uae fubftiaet Mer- 
curium ad altitudinem zj. pollicum ... concipio aliam prejfto- 
nem illa fortiorem materiae aere fubtilioris , quae haud diffi- 
cuiter penetrat vitrum , aquam, Mercurium , & omnia atia 
corpora , quae impenetrabilia obfervantur . Haec prejpo addita 
adaerit prejftonem potefl fubftinere j$.pollices Mcrcurii . . . . 
quamdiu tantum agit in fuperficiem inferiorem . Sibi dcindc 
objicit , quare idcm aer fubtilior a&ionem fuam in Mcrcu- 
rium interiorem non excrccat , dum fufpcnditur , ac fub- 
dit : Vt buie difficultati fiat fatis , quae revera maxima eft , 
dicam , ticet partes e\us materiae .... tranfitum inveniant in~ 
ter illas , ex quibus vitrum , aqua , & Mercurius formantur , 
uon tamen dari tranfttum fatis iatum , ut fe moveant vi , qttae 
requiritur , ut difpergantur partes Mercurii , qttae intcr Je 
babent quemdam nettum . Quando quis clarc mihi cxplicucrit, 
quid intcllexcrit Hugcnius (a) , ipfius fluidum aroplcttar , aut 
rejiciam, prout oblcrvationcs docebunt . Interca mihi libct 
fic ratiocinari. 

XI. Altitudo maxima in Mercurio ad hanc diem obfer- 
vata eft pollicum 112. : ea ccrte omnium , ad quas afceiv 
derc potcft , maxima non cft , quia ubi dcfccndit , fi depri- 
matur tubus , femper aliquid aeris apparet, ac practerea, 
cum fufpenfus fuerit ad >eam altitudinem faltem per horas 
fex , evidcns cft indicium, camdcm ,Iicet minus diuturnam, 
fequuturam fuiffe fufpenfionem , etiamfi tubus aliquot pol- 
licibus longior fuiflet . Fac, cxempli tantum cauffa , quod 
omnibus remotis impedimcntis , altitudo maxima efTe polfit 
pollicum 140 : itaquc Mcrcurius cxtcrior premitur vi , quac 
valet columnam Mcrcurialcm pollicum 140. At in Baromc- 
tris afcendit tantum ad 28. : ergo in iftis cft vis pollicum 1 1 2, 

auaedeprimjtMercurium: hacc tribui non poteft vix fen- 
bili aeri, qui fupcreft, ac fcfeprodit, fi tubus inclinetur 
( nuro.x.) * crgo cft effcftus altcrius aeris , qui libere tubum 
ingreditur , atque ab eodem egreditur , ac prcmendo fuper- 
ficicm intcrioris Mcrcurii vi pollicum 112., illum dcprimit 
ad polliccs 23. Atque 

(4) Eorurn verborum (enfiis ma- fius, qui eodem ufus eft fluido, Hu- 
gis obvius clt , fluidum illud etfe genium impujnavit [ TratlH PhiL 
Cartcfonum aetherem ; atWalli- 11.91.] qui nihil unquam repofuit . 



> 



Digitized by Google 



ao 

Atque hinc neceflltas orhur diftiuguendi aereum (ki- 
dum in duplcxgenus . Primum eft, quod ncque Mercurium, 
ncquc vitrum pcnetrat , atquc illum iubftcntat ad polliccs 28; 
altcrum uon pcnetrat quidemMcrcurium (a) , idcoquc iUum 
prcmit , at pcnctrat vitrum , praeterquam iu Tubo bufpenfi- 
vo , at<]ue hujus effectus nullus cft iu Baromctris: Apcrte 
autem apparet in hoc phaenomeno . Breyitatis gratia pri- 
mum fluidum Aerem Imfenetrabilem dicam , altcrum Pe- 
uetrabilem . 

XII. Ad haec expericntia me compulit , duce folido ra- 
tiocinio , quod multam acquirit vim ex ea, quam iubji- 
ciam , obfervatione . 

Cum tubum longitudinis poll.32., & Iat. lin.3 can« 
dclae flamma calcfaccrem , hic in vcrtice ita fraftus cft, 
ut vitri fragmcntum a rcliquo tubo non fit avulfum :rimam 
claufi ccra hifpauica , & per plures dies Baromctri muncre 
functuseft; at repentc Mercurius dcfccndcrc cacpit ita ta- 
mcn Iente , ut per diem deprctfus fuerit 1 5. poll. , altero 2. , 
tcrtio 1., motu fempertardiore, atquc obicrvationc repcti- 
ta idem circiter fcquutus cft cffcftus ; a vitro nimirum ccra 
hifpanica divulfa perexiguum reliquerat foramcn . Poftquam 
certior factus fui, aeri patere aditum in tubum , aliquid aquae 
addidi , atque creflo tubo Mercurius ad dcbitam fubftitit alti- 
tudinem , quam per plures horas fcrvavit : at dcplcto Mcr- 
curio, ut quid aliud tcntarem , fragmeutum vitri omnino a 
reliquo tubo difliluit . Cum fummopere pigerct obfcrvatio- 
nem proferre, quae repeti non poflit , curavi, uteam arte 
obtinerem; atcognovi , hanc imparem efle pracftando cf- 
fe6tui , quem mihi cafus obtulerat : tentent alii , atque illis 
feliciorem cxitum auguror . 

In hoc tubo fubtiliffimum foramen claufum certc fuit 
ab aliqua Mercurii , vel aquae particula , quae univerlam 
fubftinuit aeris impenetrabilis preflionem , licet poft fc nihil 
aliud haberet , quam aercm valdc rarefaftum , qui folet in 
Baromctris fupcrefTe : & fi fingamus fimilium foraminum 
uumerum multiplicari , & fingula fimilibus fluidis particulis 

claudi , 

£a) Cum dico, oon penetrare communem illum non penetrarc ,Ii- 
Mcrcurium , eodem modo intclli- cct aliquae ipfius particulae diiper- 
gcndum eil , quodicitur, aerem facinvcnianturintra porosMercurii. 
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claudi > Mercurius non dcfcendiflet , quia quaelibet particula 

codem modo , eademque de caufla fitum , cujus potita erat , 

fervafiet . Quare igitur fimili ratione tranfitum per vitri po- 

ros aeri penetrabili claudere non poterunt particulae Mer- 

curii , aut flu idi , cum iftae ab interiori columna contra vi- 

tri parietes comprimantur? Non procul a veritate abe/Te ar- 

bitror , ii mihi fuadeam , in meis obfervationibus fupra in- 

teriores tubi parietes extendi tenue velum fluidi , cujus par~ 

ticulae poris inflxae fint , quitranfitum permittunt aeri pe- 

netrabili : id mihi fuadet,quod in Tubis Sufpcnfivis viderim 

fluidum afcendens inter vitrum , & Mcrcurium , & hunc fae- 

pius interruptum a craflloribus fluidi guttis , atquc abextra- 

neis corpufculis . Eamdem mihi fententiam eoofirmat,quod> 

ut validior obtineatur fufpenfio , opus fit, ut tubus per no- 

tabile tempus quiefcat in fitu verticali , aut in maximaHori- 

zontem verfus depreflione : hac ratione fit , ut fluidi particu- 

lae majori quadam aequalitate fupra vitri parietes extcndan- 

tur , atque accuratlus etiam ejofdem poris aptentur . Quem 

in meis obfervationibus efle&um tribuo fluidi particulis , in \ 

aliis Mercuriales praeftitcre . 

Siquis obfcrvationi omnino fingulari fidem renuat habe- 
re, animo revolvat , quam multa in natura fint , quae ccr- 
tiflimis du£li experimentis Philofophi docent , quamvis ea 
intclleftu fint longe difficiliora, quam \A. qnod prae manif 
nibus habemus : hic ranH^m Hiffirniras tota in eo pofita cft , 
ut fluidi particulae magnitudinc , figura , aliifque ccrtam 
quamdam rationem habeant ad vitri poros aeri penetrabili 
pervios • ld optime novitSapientifllmus rerum omnium Opi- 
(cx , ac nullo negocio perficere potuit : voluifie autem , crrc- 
6tus , de quo haclenus difputavi , fatis demonftrat . 

XII ( . Atque hinc ex parte oritur difcrimen , quod Baro- 
metrum iuter, & Tubum Sufpenfivnm intercedit : in illo Mcr> 
curius femper fubfiftit ad pollices 28. C omifia exigua varicta- 
te , de qua utpote notifltma non eft hic agendi locus ) , & 
quamtumlibet moveatur , aut concutiatur tubus , Mercurius 
eamdem fervat ahitudinem: at in Tubo Sufpenfivo aut fponte 
fua defcendit, aut abiclibus deprimitur» Jnprimo, quod 
aeris impenetrabilis preflionem metitur , hic nullum apertum 
aditum invcnit pcr poros vitri , quacumquc rationc iftnd i<*i- 

tctur; 
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tctur : in altero aer penetrabilis facile tubum ingreditur , fi 
ejus preflio ad poros aperiendos , per quos aditus patet, ido- 
neafit vel per fc ipfa , relaucta vi abaliquo iftu . 

Ut clarius haec intcHigantur , poncre liceat , fluidi par- 
ticulas poros claudere vi , quam luperare nequeat ulla cx- 
terna prcflio , cV cum baec finita fit , fubftinere poflc c. c. pol- 
liccs 1 40. Mercurii , ezquibus 28. impenduntur contra im- 
penctrabilis aeris , rcliqui contra pcnctrabilis preflionem : 
aut, iimavis, vitrum aliqua obduci materia, exqua idcm 
prodeat efleftus ♦ Hifce pofitis haberetur Barometrum, 
quo metiri liceret acris utriufque preflionem . Redeat jam 
fluidum ad priftinam naturam,velabradatur materies vitro fu- 
pcrindufta : cxdo&rina prcflionis fluidorum, particulac, quae 
iunt ad altituduicm 40. , aut 50. pollicum contra vitrum prc- 
muntur vi, ut ioo. , aut 90. , qua vi propriae naturaeaddita 
fubftinere poffunt preflionem externam pollicum 140. , atqae 
iflibus etiam rcfiftere : lllae vero , quae funt ad altitudinem 
120., aut 1 30. pollicum , cum fubfidium non habeant nifl 
20. , aut jo. pollicum , vel fpoute cedunt , vel faltem icti- 
bus , qui praefto iint externae preflioni . 

XIV. Oritur etiam magna cx parte hoc difcrimen ab acrc 
impcnetrabili , quo nihil intra tubum fufpenfioni eft infeftius , 
cum vitrum tangit : lacpius hoc mihi fcleobtulit phaenome- 
non . Quo rrmpnrr tubus ad Horizontem crat inclinatus u> 
mul cum aliquo fluido . nt refdunm a^r^m abforheret . vidi 
circacxiguam aeris bullulam congregari fordes, quaeinflui- 
donatabant, & paulo poft bullulam evanuilfe: at fi aliquan- 
tulum lubum erigebam , ea rurfus ad fuperiorcm tubi partcm 
afccndebat eumdem praeftans efteclum , ac imagunculac vir 
treae in phialis aqua plenis , pro diverfa digiti preflione . 
Quando rcs ita ic habct , omnino inutile eft iufpenfionem 
Mercurii tentare , quia ftatim aer pcnctrabilis in camvitri 
partem fefe infinuat , quae ab aere tangitur , ideoque fi tubus 
vel minimum erigitur fupra pollices 28. , Mercurius , & flut- 
dum defcendere incipiunt . 

Praeter aerem , qui ritrum tangit , huic eftectui noxius 
etiam eft, qui Mercurii, aut fluidi poros occupat . Hujufmodi 
acr non impcdiet quidem omnino iufpenfionem , led eam 
reddet dcbiliorem , ac minus diuturnam , quia particulae 

aeris 



aeris mutoo conjungi poiTunt » atque ad vitrum accedere , 
quod duplici ratiooe coutingir* Primum proptcrnimiam ae- 
ris copiam, quanto enim eamajor cft , tanto facilius aereae 
particulae conjunguntur • Secundo plurimum intereft , qua 
ratione per Mercurium , aut fluidum refiduus aer diftribua- 
tur : gemiuae inftituantur obfervationes , cum eo tantum di- 
fcrimine, quod aeris particulae in prima copiofiores fint ex 
infcriore tubi parte, in altera luperiorem verfus : mauifeftum 
eft in illa particalas aeris difficilius pofte in unum confluere 
propter roajorem preflionem , quam fubftinent , facilius in 
ifta •. Cum obtinere volui Tubum Sufpenfivum Mercurio 
- plenum ufque ad verticem , inverfo tubo , novum addidi 
Mercurium , ut illud expelleretur fluidum , quo ufus eram 
ad purgandum aere Mercurium, & ad fummum, ut bullulae 
aeris crafiiores. evaneicerent r rilo ferreo curavi . Hac opc- 
raudi methodo facile intelligitur , fimul cum novo Mcrcu- 
rio novum ingrcdi acrem ; at quia hic iuferiorem tubi par- 
ieni ui.cupat , noafacilr exejufdero particulis aliae ad alias 
accedunt r ut validifiiraae fufpenfiones , quas faepius obtinui, 
etiam in praelongis tubis, oftendunt . lnTuboSufpenfivo , 
qui Mcrcurio plcnus crat uique ad verticem j , permifi , ut 
egredercntur trcs , aut quatuor , aut etiam iex Mcrcurii pol- 
liccs inciiuato tubo, quosreplevi novo Mcrcurio : attamen 
hic , crecto tubo , fufpenfus haefit ut antea - 

Ex duobus-bifce praecipuis obicibus ( praeter eos, quo$ 
diligentior obicrvatio io poftcrum doccbit)iIIud confcquitur, 
ut acris pcnctrabilis prcffio cognofci ncqueat per tubos vi- 
trcos,uti adhuc illos adbibui; atque hincetiam provenitillud 
inter effeftus difcrimen,de quo diximus num .vi. , fufpenfionis 
nimirum prus minufve validae, ac diuturnae. Etenim cjus 
naturae II I £ funt, ut minui quidcm poflint , fcd prorfus de 
medfo tolli uon poflint , nifi aliqua fcfe nobis materics of- 
ferat, quapori aeri penetrabili conftanterclaudantur : arte 
vero dirigi nequeunt, ut eadem femper ratione fefc habeant. 

Eorum impedimentorum intellecta natura , fi quifpiam 
quaercrcr , cur acr penetrabilis Tubum Sufpenfivum non in- 
grediatur, cum ftatira irruat, ubi Sufpcnfivus efle dcfinit „ 
ldcm profefto facerct , ac fi interrogarct, quare quis occlufis 
januis ingredi nequcat , quo facilc poteft apcrtis ; aut quarc 

cas 
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eas profternere non vafeat fola fua vi , cum poffit ab aliis 
adjutus («) . 

XV. NuIIus dubito quin numero SR. difficultas quaedam 
tibi fcfe obtulcrit , quam hic iolvcre opportunum cft . Fin- 
gamus, in tubo , dc quo eo loci diximus , avullam particu- 
lam aquae, autMercurii , quac aditum cxtcrno acri probi- 
bcbat : Mercurius lentc defceudiflet , ut antca ; at in Tubo 
Sufpcnfivo dcfccnfus praeceps eft ; hic igitur a fimili cauflfa 
manare nequit . Sed illud cft animadvcrtendum , in eo tubo 
acrcm cxtcrnum vim non habuifte dilatandi perexiguum fo- 
ramcn , pcr quod ingrcdicbatur , atque in ipfo tubo auttam 
femper fuiflc rcfiftcntiam : at in Tubo Sufpcnfivo vix aer pe- 
nctrabiIisMcrcurium,aut fluidum aliquantulum premit, cum 
fua prcflione divcllcns a vitro proximiorcs particulas brcvif- 
fimo tempore foramcn amplificat , idcoque ubcrius tubum 
iugreditur ; rapidi fluminis inftar , qui per aliquam aggeris ri- 
mam brcvi tempoc is intcrvallo propria vi amplificatam in 
proximos agros exundat . 

XVI. Cum oftenfum fit , hoc fluidum penetrare vitrum, 
&aerem, fccus vero Mrrcnrinm , confequens omnino cft, 
ut aliqua corpora penetret , fccus vero alia , qudd definire ad 
obfcrvationem pertinet . Vidctur quidem nullum fluidum ab 
ipfo pcnctrari , fiquidem omnia deprehenduntur ad fufpen- 
fionem efficieadom apta , nifi ab aerc impenetrabili cx fluidi 
poris cgreflb, & ad latera vitxi amfdrnf/? impediantur: at quia 
fieri poteft, ut non penetret fluidum vitro conjunftum , id 
autcm cfficiat fcparatim, non deerit, qui cxiftimct, obfervatio- 
nes tota ca vi,qua opus cft, praeditas non cttc. Mcthodus tutior 
iddcfiniendi cft cxperimcntum inftitucre in machina Pncu- 
matica , in qua ccrti fimus , acrem impenctrabilem efie pror- 
fus expulfum :fi fluidum in tubo fufpenditur, cujus os immcr- 
fum fit in alio fimilifluido , indicium crit , cjus cxteriorem 
fuperficiem ab altcrius fluidi aaioncpremi ,quod vitrum ma- 
chinae fuperimpofitum penctrat . Cum cxperimentum m 
aqua , & fpiritu vini jam habitum fit , haec duo fluida premi 
ab aerc penetrabili dicendum erit (£) . Soh- 

(a) Ex iis , quae in hoc , & fu- a Nevvtono [ Opt. lib.$. Obf.xr. 
pcriorc numero diximus , patet fo- pag.i j 7. edit. Lond. 1 706. 1 
lutio difficultatis a Muflchenbroekio (£) Hug. Op. t.i. pag»77f. 
prQpofitae[§.jj64.]atquc ante ipfum 
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Solidorum corporum , ex quibus tubi confici poflunt ad 
Mercurium contincndum , arcendumque acrera impenetra- 
bilem apti » natura inveftigabitur ex iis conftrueudo tubum 
Torriccllianum : quia vcro , cum opaca fint , utrum Mer- 
curius ad verticem ufque afcendat , oculis percipi ncquit , 
utemur metbodo ab Amontonfio tradita («) . 

XVII. Quod ad hujus fluidi gravitatem fpecificam atti- 
net , nibil accurate determinari poteft, cum locum non ha- 
beant illae methodi , quae ad eam in aere iropeuetrabilidefi- 
niendam adhibentur . Gravium defcenfus in vacuo Boylia- 
no,eam fenfibilem non cfle ,videtur oftendcre: ctenim gra- 
via in eo defcendentia ienfibilem non patiuntur refiftcn- 
tiam , licet aer penetrabiiis non defit , ex quo arguere 
quis poteft fummam in eo raritatem , ac proinde perexi- 
guam gravitatem fpccificam . Vcrum cum id ex eo quo- 
que manare pofllt , quod corpora in expcrimentis adhibi- 
ta fuerint aeri penetrabili pervia , res extra omne dubium 
adhuc pofita non cft . Verofimile tamcn arbitror , penetra- 
bilcm aercm gravitate fpecifica impenctrabilicedere, cum 
vidcatur cujuidam efTe naturae inter aerem impenetrabilcm , 
& Iucem quodammodo mediae . Exercct nihilominus prcf- 
fioncm multo majorcm , quam acr impenctrabilis , quod mi- 
rum videri non debet , cum aquea columna pedum 32. tan- 
tum polleat ,quantum aeris cylindrus ad fines ufque atmo- 
fphaerae prntenfns , vM M<rrnrii pollicum 28. ; Iicet hacc 
tria corpora plurimum gravitate fpecifica differant . So- 
lum opus cft fluidum hoc rarius ad majorem altitudinem ex- 
tendere , ut haec fuppleat , quod gravitati fpecificae deeft . 
Cum omnia nobis ignota fint ad eam altitudincm determi- 
nandam necefiaria , quanta debcat illa ftatui , ne rudi quidem 
Minerva fupputatio inftitui poteft C^) . Ne- 

(4) Acad.Scient.Parina.170y. nibus eripiatur fpatiura illud fere 

2.Sept. vacuum, ex quo in Phvficam plu- 

In vacuo Torricelliano , & rimum incrcmenti , & elcgantiae 

fioyliuno , praetcr lucem & aerem derivatum eft . Si de illa fcientiae 

maxime rarefadum , aliud fluidum parte agatur , quae ponit, refiften- 

negant plerique Phylici , quod no- tiam ex incrtiae vi fenfibilem non 

tabiles producere poffit efleftus : efle , metum fbrtafle abjicere poC- 

metuentes , credo , ne ipfis c ma- funt , quia aedificium ex hac parte 

rujnam 
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Neqne, rem ita efle , arbitrantes in eam delabimuT dif- 
f. cultatem , quod fluidum ipccifkc lcvius per acrem impe- 
netrabilem libcrc tranieat , cum potius vidcatur ab ifto cle- 
vandus ultra quofcumque atmofphaerae limitcs : ctenim 
prae oculis femper habcmus aerem tranfeuntcm pcr lanae 
maflam , aut capillorum , aut equinorum crinium , & fi- 
milium(a). 

XVUI. Hacc mihi videntur de hujus fluidi natura folide 
ftatui cxmcis, atque alicnis obicrvationibus . Si aliis aliter 
de illoratiocinari libet , faciant utique, per roe Iicct , at fimul 
fpcro , in duobus facile mecum confeniuros . 

Primum eft , praeter aerem , fluidum fcilicet , quod 
talinominc abomnibus infignitur, certo cffe aliudfluidum 
circa tellurem difpcrium , quod aliqua faltcm corpora no- 
tabiliter prcmit . 

Alterum eft , hoc fluidum , cum tanti roboris fit , 
fuam habere , ut ita dicam, effe&uum familiam plus, mi- 
nufve ienfibilium : At a plerifque Phyficis in cxplicandis 
phaenomenis nunquam in auxilium vocatur: tgitur certo 
faepius proprios partus illi fubripiunt , ut aliae cauftae foe- 
cundiores appareant . Quod abftulerunt , cui debetur , cfle 
reftituendum novcrint . 

Haec fere funt, Alamannb or- ' 
katissimE} dc quibuj iu vcrtiarcm fa- 
cere operae pretium duxi : de illis foU 
licitus tuum expetto judicium , quod 

quale 

ruinam minari non videtur : At fi Ille fiquidemcft gravis, iite vero, 
de illa fcrmo fit , quae a preflione ut fui docent auftores, corpora red- 
profterni poffit , hanc aedium par- dit gravia , ideoque, fi Tubum Su- 
tem male materiatam ut apte ful- fpenfivum non penetraret , Mercu- 
ciant, ipfis curandum relinquo . rius in iplb contentus gravis non 
(<0 Aer penetrabilis cum aethe- eflet , quod fallura demonJtratum 
re Cartefiano confundendus non efl: «ft num. vui. 
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^f/zjfc 7*'» G? quanta cum eruditione 
conjunBum in omni fcientiae genere , 
praefertim <vero in Vhilofopbicis , * r 
Matbematicis difciplinis t jamdiu mi- 
bi notijfimum ejl ex iis ,. quae audivi 
ex te aut publice dijferente , autmecum 
familiariter verfante . Viget ctiam 
nunc memoria difputationis illius , in 
qua biennw ante in boc noflro Roma- 
no Lycaeo 9 propojitis Pbilofophicis fen- 
tentiis bene multis ,nefcius % quidoppu- 
gnandumforet ,. dijjeruijli . Quis ex le- 
BiJJimo ifrequentijjtmoque confefju mi~ 
ratus nonfuit fummamindifficultati- 
lus percipiendis celeritatcm , ht foU 
vendis acumen ac robur , in dicendo 
ekgantiam & alacritatem pari cum 
modeflia conjunftam l incredibili vero 
voluptate perfundebar , cum ad me pru 
*uatiw accedebas ifemper enim magis 9 
magifque perfpexi tuam in Matbcma- 
tica fcientia peritiam quam nullo fe~ 
re Praeceptore ufus per te ipfe acqui- 

Jieras. 
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Jteras . Novi , Philofophico abfoluto 
curriculo adjuris infiitutioms tc ani- 
tnum applicuijfe, nullo audito Magi- 

Jlro , atque in iis tantum profecijje , 
ut paucis pojl menjibus doBiffimo <viro, 
de Parentis mandato , te interroganti 
mirificefatisfeceris . Novi etiam , cum 
exercitationisgratia forenfium caujfa* 
rum Jiudium fueris aggrejfus , brevi 
nemini, quamvis longe ante ineodem 

Jludti genere verfatofecundum fuiffe : 
ego vero fummopere deleSabar, cum 
de caufjis , quae agebantur a Jurifpe- 
rito , quem adibas , temporis fallendi 
gratta tc dicentem audiebam : adeo 
perfpicue , concinne, ordinate quaejlio- 
nis capita exponebas, pro utraque 
parte rationum momenta enucleabas. 
Quamobrem officio meo deejfe mihi vu 
derer , Ji praeclarijftmae Patriae tuae 
non gratularer , quod plurimum or- 
namenti , ac praejidii Jibi pojfit in te 
unojure optimo polliceri. 

Video 
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Video equidem , me in hac in* 
fcribenda tuo nomini epiftala rationu 
bus meis non fatis profpicere , cum in 
te potius quam fperandus laudator , in* 
fcnfijfimus adverfarius mihi fit expe- 
Bandusi etenim cum noftra haec ab 
inflitutis Phjftcis tibi traditis , pro 
quibus tamquam pro aris , atque fa- 
cis te pugnantem audivi, non parum 
Jintaliena, turpe vero putcmus , quae 
irnberbes didicimus, perdenda fateri, 
jam videre te mihi videor lapidem 
omnem moventem , ut ea convellas. 
- Verum afpernandum id totum cenfui ; 
Ji enim in te adverfarium experiar , 
habebo etiam aequijjimum Arbitrum . 
Satis mihi tua jam perfpe&a eft indo- 
les a cavillationibus , atque inaniter 
altercandi Ubidine prorfus abhorrens, 
^ folius veritatis amantijjima : quam- 
obrem fcies imperare animo tuo , at~ 
que omni remoto partium Jiudio Arbi- 
ter in me federe . 

Cete- 



Digitized by Google 



3 ° Ceterum , quodcumque Jtt tuum 
de rcbus hifce judicium , cum opinio* 
mum dijfenfus humanitatem , tnode* 
Jltam , prudentiam , pietatem , & ce- 
tera ornamenta 9 propter quae , cum 
primum nofcere licuit , te fufpexi , 
Jingulari femper amore fum comple- 
xus, nihil imminuere pojfiti ego quo- 
que , ut quidquam de mea crga te <vo« 
luntate , obfervantia , Jludioque de* 
trahatur, profe&o nunquam permit* 
tam. Vale. 

Ex Collegio Romano iv. Kal. Aug. 

A. MDCCLXVII. 
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Paucis adhuc tc volo . Typis edita jam erat fuperior 
epiftola , fednondum vulgata practcr unum , quod tibi mi- 
fcram, exemplum; cum explorandi cupido iucetfit , quid 
in tubis fcrrcis contingat . Ideo cjus gcncris unum longitu- 
dine pollices 38 , latitudine in ore lineas 8 aequantcm, 7 ve- 
ro cx oppofita partc implcvi Mercurio: Baromctrum dcinde, 
ut mos eft, conftructum fuit,fuppofitumquc vas Mcrcurio ita 
oneratum , ut fiquid ex tubo in illud defcenderct , indc conti- 
nuo in vasalterum conflueret . Ere&o ad perpcndiculum tu- 
bo in va$ infcrius Iapfac funt unciae 25 ; quibus remotis , vi- 
di ex primo in alterum vas Mercurium idcntidem defccnden- 
tem : Prioribus fex horis cffluxcrunt unciac 25 , poftcriori- 
bus duo dc viginti unciac 29 , dcmum fex aliis horis unciac 7. 
Mcrcprii pondus tubo contentum pendebat uncias 113. 

Ex bac obfervatione planc cognovi , foramcn aliquod in 
tubo cflc Mercurio quidem non pervium , apertum tamen 
impenetrabili aeri; quod idem inco mihiaccidit, de quo 
numcro Xil.dixi . Occafionem praeter fpcm oblatam ite- 
randae obfcrvationis,ut mihiquidem videtur,non exigui mo- 
mcntincgligendam non effcduxi: quarc Mcrcurio aquam ad- 
didi , quae altitudinem circiter pollicis occuparet . Ere&o 
tubo defluxerunt unciaead, at pcr horac quadrantcm nihil 
in vas inferius defcendit . Ad Barometrum redii tribus poft 
horis , atque in infcriori vafcrepcri uncias 56 . Facilc cft in- 
tclligcrc , initio foramina occlufa fuiflc , poftca vd cadcm 
amplificata , vel alia forte aperta . 

Ut aliquid evidentius extunderem , paucis elapfis horis 
tubum cumdem implevi olco ,depleviquc paucis poftdiebus; 
Barometrum dc morc confcftum , cx quo , ubi ereftum fuit , 
erHuxerunt unciae 2$ , praeterea nihil ad hodiernum ufque 
diem , quo charta haec jamjam eft fubitura typographicum 
prclum : Is autem eft a confeclo Barometro tertius . 

Obfcrvationem plane fingularcm numero XII. defcri- 
ptam , ut cenfeo , memoria tenes : ea (ingularis amplius non 
eft : In eo vero alteri altera praeftat , quodde antiquiore illa 
nullum , de hac recentiore locupIetilTimum teftem dare pof- 
fum P. Spagnium , qui non interfuit modo , verum etjam 
pro fumma crga me humanitate adfuit confilio , & manu fua 
rcm totam coufecit . Tu intcrea , fiquid velis faccre mihi 
gratum ,-curabis , ut valcas . 
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IMPRIMATUR, 

Si videbitur Reverendiftimo Patri Magiftro Sacri Palatii 
Apoftolici . 

D./. Patr. Antiocb. Vicefg. 

IMPRIMATUR. 

Fr. Thoraas Auguftinus Ricchinius Ordinis Przdicatorum , 
Sacri Palatii Apoftolici Magifter. 
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